Marcos Antonio Valensuelo 


Brasileiro, solteiro, 45 anos 

Rua: Tunfsia N e 140 

Mogi das Cruzes - SP 

Telefone: (1 1 )4727-4593 / (1 1 )9621 0-7507 

E-mail: valensuelo@ig.com.br 

Objetivo 

Vigilante 

Formacao 

• Reciclagem de Vigilantes. Modus Reciclagem de Vigilantes, conclusao em 2014. 

• Ensino Medio. EEPSG Professor Sebastiao de Castro, conclusao em 1996. 

• Formagao de Vigilantes. EnforVigil S/A, conclusao em 1995. 

Experiencia Profissional 

• 2012-2014 - Gold Alfa Seguranca e Vigilancia Ltda. 

Cargo: Vigilante 

Principais atividades: Controle de entrada e safda de funcionarios,rondas internas,monitoramento de 
cameras CFTV;com vistas inibir agoes delituosas. 

• 2008-2012 - CopSeg Seguranca e Vigilancia Ltda. 

Cargo: Vigilante 

Principais atividades: Controle de entrada e safda de funcionarios,rondas internas,monitoramento de 
cameras CFTV;com vistas inibir agoes delituosas. 

• 2006-2007 - Stay Work Seguranca Ltda. 

Cargo: Vigilante 

Principais atividades: Controle de entrada e safda de funcionarios,rondas internas,monitoramento de 
cameras CFTV;com vistas inibir agoes delituosas. 


Qualificacoes e Atividades Complementares 

• Informatica basica, 1997 - Nogoes de Windows xp,word e excel 

• Prevengao e combate a incendio -2001 Barueri-Sao Paulo 

Informacoes Adicionais 

• Tenho curso de Auxiliar e Tecnico de Enfermagem no colegio Tecnico Rosa Mariyn 600 horas de 
estagio supervisionado,nos hospitais:Arnaldo Pezzuti Cavalcanti,Luzia de Pinho Melo,Ambulat6rio de 
Saude Mental;fui voluntario no projeto amigos da escola conjunto Jefferson da Silva em Cezar de 
Souza Mogi das Cruzes-S.P 

• Aprendi de forma autodidata a formatar e instalar programas,softweres e sistemas operacionais em 
computadores,alem de substituir placas e perifericos e reconhecimento no sistema,fago tambem 
suporte a todo computador que monto de forma artesanal. 


